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連結用ねじ穴 


LED 表示切替ボタン/ 


コソソールポート 

、 （ RJ 45) 


(注溢 

1。 動作堞境 

温度 0 D ~.40 C 

湿度 20~80 %RH (結露なきこと） 

2。 適合規 

(電磁放!!） VCC 1 C I a s s A 

3。 電源.仕様 

電源電圧 100 V , 50/60HZ 

4。 ヶース材料 SECC 

5。 色|| 本偉：グリ—ソ01 

銘板7ベル：グトン0 2 
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